274   •           Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
Aus dem gleichen Verlauf des Ladestromes und des Entlade-strorn.es folgt wieder wie fiir den Stromkreis mit R und 0, daB die gesamte Stromwarme wahrend der Ladung ebenso groB 1st wie bei der Entladung, namlich .gleich der im Endzustand im Kondensator aufgespeicherten Energie |P'2<7.
Dies gilt also auch bei Anwesenheit einer Induktivitat und unabhangig davon, ob der Ladevorgang aperiodisch oder oszil-lierend ist.
c) Ausgleichvorgiinge bei sinusformiger Spannung.
Wirkt auf den Stromkreis eine Wechselspannung
so ist der stationare Strom nach Kap. II S. 2 2
worm
und    <p = arctg
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(p  ist   ein  Voreilungs-   oder   ein   Verzogerungswinkel,   je   nachdera or'LG kleiner oder groBer als 1 ist.    ( Die Ladung des Kondensators ist
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Wird der Stromkreis zur Zeit t = 0 eingeschaltet, so ist *0 = 0>         qa = 0.
Ftir den Fall des oszillatorischen Einschaltvorgangs war nach S. 269
gf=e-"tABm(ftt-^-d)..........(353a)
if= e~at [— a A sin (ft t -f- <5) + ft A cos (ft t -f- d)].   (354 a)
= — a.4 sin <5-j-/? J.cos<5. Somit wird
A cos <5 =------^ sin (i/j -j- 9?) -j-------«-1'^ cos (t/; -j- 95).
Die Gl. 354a fiir den freien Strom lautet hiermit
.__.   _ a r   a- -)- p*
-j- — sin (ip -f- 9?) (« sin fit — /? cos ^ t)\ladung auf. Die urspriinglich im Kondensator vorhandene Energle | Pc2 C entladet sich dann voll-standig in das Feld der Induktivitat und erscheint dort nach J/4 Periode als magnetische Energie \imaxL. Jetzt kann der Strom nicht mehr steigen, und da die Kondensatorspannung Null geworden ist, entladet sich die Induktivitat in den Kondensator usf.
